Tillsyningsman  Gunnar  Nyström:  sju  man  på  Kuvudskara  fyrplata  såg  fenomenet 
utanför  Dalarö,  Den  var  på  nedgående  och  3locknade  innan  dei  nått  vattnet 


utanför  Dalarö 


+ 

I övrigt  har  den  iakttagits  på  Brännkyrka  gamla  kyrkogård,  i Täby,  i Hjort- 
hagsparken,i  Kolvik  på  Värmdön,  där  observatören  laborator i earbe t are  Tage 
Ois» c-n  ansåg  att  den  korn  rakt  uppifrån,  samt  i Sundbyberg,  vid  Ångarns  kyrk*| 
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i Roslagen,  över  Hos jo  7 km  från  Falun  m.fl.  ställen. 
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